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T 

Reg. Voters 

URN OUT 

Cards Cast 

% 

Turnout 

Reg. Voters 

Times 

Counted 

REP in CO 

Total Votes 

NGRESS 

KATHERINE M 

CLARK 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1284 

91 

7.09% 

590 

90 

77 

77 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

1514 

192 

12.68% 

715 

179 

163 

162 

99.39% 

1 

0.61% 

Precinct 3 

1523 

126 

8.27% 

727 

121 

107 

105 

98.13% 

2 

1.87% 

Precinct 4 

1467 

139 

9.48% 

707 

124 

111 

110 

99.10% 

1 

0.90% 

Precinct 5 

1457 

116 

7.96% 

667 

114 

104 

101 

97.12% 

3 

2.88% 

Precinct 6 

1450 

126 

8.69% 

698 

120 

105 

103 

98.10% 

2 

1.90% 

Precinct 7 

1421 

101 

7.11% 

682 

95 

81 

80 

98.77% 

1 

1.23% 

Precinct 8 

1615 

196 

12.14% 

823 

188 

170 

169 

99.41% 

1 

0.59% 

Precinct 9 

1420 

181 

12.75% 

646 

166 

145 

144 

99.31% 

1 

0.69% 

Precinct 10 

1562 

199 

12.74% 

721 

185 

167 

167 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

1586 

166 

10.47% 

700 

159 

144 

142 

98.61% 

2 

1.39% 

Precinct 12 

1591 

220 

13.83% 

785 

215 

201 

201 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 13 

1505 

153 

10.17% 

525 

143 

116 

115 

99.14% 

1 

0.86% 

Precinct 14 

1415 

144 

10.18% 

666 

139 

129 

129 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

1572 

168 

10.69% 

671 

163 

141 

140 

99.29% 

1 

0.71% 

Precinct 16 

1356 

127 

9.37% 

646 

121 

108 

106 

98.15% 

2 

1.85% 

Precinct 17 

1492 

111 

7.44% 

677 

107 

99 

99 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

1556 

138 

8.87% 

590 

126 

no 

108 

98.18% 

2 

1.82% 

Precinct 19 

1512 

163 

10.78% 

745 

157 

140 

136 

97.14% 

4 

2.86% 

Precinct 20 

1501 

144 

9.59% 

727 

136 

123 

122 

99.19% 

1 

0.81% 

Precinct 21 

1461 

115 

7.87% 

677 

111 

97 

95 

97.94% 

2 

2.06% 

Total 

31260 

3116 

9.97% 

14385 

2959 

2638 

2611 

98.98% 

27 

1.02% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times 

Counted 


Total Votes 

COUNCILLOR 

M.M. PETITTO 
DEVANEY 

PETER GEORGIOU 

WILT .TAM B 

HUMPHREY 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

590 


90 

84 

46 

54.76% 

17 

20.24% 

21 

25.00% 

Precinct 2 

715 


179 

162 

88 

54.32% 

28 

17.28% 

46 

28.40% 

Precinct 3 

727 


121 

107 

51 

47.66% 

19 

17.76% 

34 

31.78% 

Precinct 4 

707 


124 

117 

56 

47.86% 

23 

19.66% 

38 

32.48% 

Precinct 5 

667 


114 

96 

56 

58.33% 

21 

21.88% 

18 

18.75% 

Precinct 6 

698 


120 

102 

54 

52.94% 

24 

23.53% 

23 

22.55% 

Precinct 7 

682 


95 

86 

51 

59.30% 

12 

13.95% 

23 

26.74% 

Precinct 8 

823 


188 

171 

48 

28.07% 

40 

23.39% 

83 

48.54% 

Precinct 9 

646 


166 

143 

92 

64.34% 

29 

20.28% 

22 

15.38% 

Precinct 10 

721 


185 

169 

78 

46.15% 

33 

19.53% 

58 

34.32% 

Precinct 11 

700 


159 

143 

70 

48.95% 

33 

23.08% 

39 

27.27% 

Precinct 12 

785 


215 

203 

76 

37.44% 

63 

31.03% 

64 

31.53% 

Precinct 13 

525 


143 

122 

78 

63.93% 

26 

21.31% 

18 

14.75% 

Precinct 14 

666 


139 

117 

52 

44.44% 

21 

17.95% 

44 

37.61% 

Precinct 15 

671 


163 

149 

86 

57.72% 

36 

24.16% 

26 

17.45% 

Precinct 16 

646 


121 

111 

59 

53.15% 

28 

25.23% 

22 

19.82% 

Precinct 17 

677 


107 

101 

65 

64.36% 

16 

15.84% 

20 

19.80% 

Precinct 18 

590 


126 

109 

72 

66.06% 

26 

23.85% 

11 

10.09% 

Precinct 19 

745 


157 

137 

85 

62.04% 

24 

17.52% 

28 

20.44% 

Precinct 20 

727 


136 

121 

69 

57.02% 

17 

14.05% 

35 

28.93% 

Precinct 21 

677 


111 

100 

55 

55.00% 

27 

27.00% 

18 

18.00% 

Total 

14385 


2959 

2650 

1387 

52.34% 

563 

21.25% 

691 

26.08% 


Date;09/08/16 
Time:21;06;52 
Page:2 of 15 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 

COUNCILLOR I SEN in GENERAL COURT 


Write-In Votes Reg. Voters Times Total Votes KENNETH J Write-In Votes 

Counted DONNELLY 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

0 

0.00% 

590 

90 

81 

79 

97.53% 

2 

2.47% 

Precinct 2 

0 

0.00% 

715 

179 

169 

169 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

3 

2.80% 

727 

121 

105 

104 

99.05% 

1 

0.95% 

Precinct 4 

0 

0.00% 

707 

124 

110 

110 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

1 

1.04% 

667 

114 

104 

101 

97.12% 

3 

2.88% 

Precinct 6 

1 

0.98% 

698 

120 

103 

100 

97.09% 

3 

2.91% 

Precinct 7 

0 

0.00% 

682 

95 

83 

82 

98.80% 

1 

1.20% 

Precinct 8 

0 

0.00% 

823 

188 

161 

161 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

0 

0.00% 

646 

166 

137 

136 

99.27% 

1 

0.73% 

Precinct 10 

0 

0.00% 

721 

185 

167 

167 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

1 

0.70% 

700 

159 

143 

142 

99.30% 

1 

0.70% 

Precinct 12 

0 

0.00% 

785 

215 

190 

190 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 13 

0 

0.00% 

525 

143 

122 

121 

99.18% 

1 

0.82% 

Precinct 14 

0 

0.00% 

666 

139 

125 

124 

99.20% 

1 

0.80% 

Precinct 15 

1 

0.67% 

671 

163 

142 

142 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

2 

1.80% 

646 

121 

110 

108 

98.18% 

2 

1.82% 

Precinct 17 

0 

0.00% 

677 

107 

100 

100 

100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

0 

0.00% 

590 

126 

104 

103 

99.04% 

1 

0.96% 

Precinct 19 

0 

0.00% 

745 

157 

138 

136 

98.55% 

2 

1.45% 

Precinct 20 

0 

0.00% 

727 

136 

125 

124 

99.20% 

1 

0.80% 

Precinct 21 

0 

0.00% 

677 

111 

101 

100 

99.01% 

1 

0.99% 

Total 

9 

0.34% 

14385 

2959 

2620 

2599 

99.20% 

21 

0.80% 


Date;09/08/16 
Time:21;06;53 
Page:3 of 15 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 


Date;09/08/16 
Time:21;06;53 
Page:4 of 15 


REP in GEN CT 23rd Middle 


Reg. Voters 

Times 

Total Votes 

SEAN GARBALLEY 

Write-In Votes 


Counted 





Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

590 

90 

84 

83 98.81% 

1 

1.19% 

Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

727 

121 

114 

112 98.25% 

2 

1.75% 

Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

667 

114 

107 

104 97.20% 

3 

2.80% 

Precinct 6 

698 

120 

112 

110 98.21% 

2 

1.79% 

Precinct 7 

682 

95 

85 

84 98.82% 

1 

1.18% 

Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

646 

166 

150 

149 99.33% 

1 

0.67% 

Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

700 

159 

144 

143 99.31% 

1 

0.69% 

Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

525 

143 

132 

132 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

666 

139 

125 

125 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

671 

163 

148 

148 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

646 

121 

110 

108 98.18% 

2 

1.82% 

Precinct 17 

677 

107 

99 

99 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

590 

126 

107 

106 99.07% 

1 

0.93% 

Precinct 19 

745 

157 

145 

143 98.62% 

2 

1.38% 

Precinct 20 

727 

136 

126 

126 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

677 

111 

99 

99 100.00% 

0 

0.00% 

Total 

10634 

2068 

1887 

1871 99.15% 

16 

0.85% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 
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REP in GEN CT 24th Middle 


Reg. Voters 

Times 

Total Votes 

DAVID M ROGERS 

Write-In Votes 


Counted 





Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 2 

715 

179 

151 

151 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 4 

707 

124 

106 

106 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 8 

823 

188 

150 

150 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 10 

721 

185 

162 

162 100.00% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 12 

785 

215 

189 

188 99.47% 

1 

0.53% 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Total 

3751 

891 

758 

757 99.87% 

1 

0.13% 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times 

Counted 

Total Votes 

SHERIFF 

PETER J 

KOUTOUJIAN 

BARRY S 

KELLEHER 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 











Precinct 1 

590 


90 

86 

69 

80.23% 

17 

19.77% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

715 


179 

168 

149 

88.69% 

19 

11.31% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

727 


121 

104 

91 

87.50% 

9 

8.65% 

4 

3.85% 

Precinct 4 

707 


124 

117 

96 

82.05% 

19 

16.24% 

2 

1.71% 

Precinct 5 

667 


114 

107 

83 

77.57% 

21 

19.63% 

3 

2.80% 

Precinct 6 

698 


120 

105 

85 

80.95% 

20 

19.05% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

682 


95 

89 

77 

86.52% 

12 

13.48% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

823 


188 

164 

144 

87.80% 

20 

12.20% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

646 


166 

147 

106 

72.11% 

40 

27.21% 

1 

0.68% 

Precinct 10 

721 


185 

173 

145 

83.82% 

27 

15.61% 

1 

0.58% 

Precinct 11 

700 


159 

149 

131 

87.92% 

18 

12.08% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

785 


215 

201 

185 

92.04% 

14 

6.97% 

2 

1.00% 

Precinct 13 

525 


143 

137 

122 

89.05% 

14 

10.22% 

1 

0.73% 

Precinct 14 

666 


139 

127 

109 

85.83% 

18 

14.17% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

671 


163 

158 

133 

84.18% 

23 

14.56% 

2 

1.27% 

Precinct 16 

646 


121 

113 

96 

84.96% 

17 

15.04% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

677 


107 

104 

85 

81.73% 

19 

18.27% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

590 


126 

121 

101 

83.47% 

19 

15.70% 

1 

0.83% 

Precinct 19 

745 


157 

145 

112 

77.24% 

32 

22.07% 

1 

0.69% 

Precinct 20 

727 


136 

124 

109 

87.90% 

15 

12.10% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

677 


111 

101 

77 

76.24% 

23 

22.77% 

1 

0.99% 

Total 

14385 


2959 

2740 

2305 

84.12% 

416 

15.18% 

19 

0.69% 


Date;09/08/16 
Time:21;06;53 
Page:6 of 15 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 
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Reg. Voters 

REP in' 

Times 

Counted 

CONGRESS 

Total Votes 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

COUNCILLOR 

Times Total Votes 

Counted 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

68 

1 

1 

1 100.00% 

68 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 2 

83 

13 

7 

7 100.00% 

83 

13 

3 

3 100.00% 

Precinct 3 

84 

5 

5 

5 100.00% 

84 

5 

3 

3 100.00% 

Precinct 4 

94 

13 

4 

4 100.00% 

94 

13 

4 

4 100.00% 

Precinct 5 

71 

2 

0 

0 

71 

2 

1 

1 100.00% 

Precinct 6 

77 

6 

4 

4 100.00% 

77 

6 

5 

5 100.00% 

Precinct 7 

73 

6 

3 

3 100.00% 

73 

6 

1 

1 100.00% 

Precinct 8 

77 

8 

4 

4 100.00% 

77 

8 

4 

4 100.00% 

Precinct 9 

100 

15 

3 

3 100.00% 

100 

15 

3 

3 100.00% 

Precinct 10 

84 

10 

8 

8 100.00% 

84 

10 

6 

6 100.00% 

Precinct 11 

133 

7 

4 

4 100.00% 

133 

7 

1 

1 100.00% 

Precinct 12 

103 

5 

4 

4 100.00% 

103 

5 

2 

2 100.00% 

Precinct 13 

163 

10 

7 

7 100.00% 

163 

10 

4 

4 100.00% 

Precinct 14 

85 

5 

4 

4 100.00% 

85 

5 

4 

4 100.00% 

Precinct 15 

108 

4 

2 

2 100.00% 

108 

4 

1 

1 100.00% 

Precinct 16 

96 

6 

2 

2 100.00% 

96 

6 

2 

2 100.00% 

Precinct 17 

94 

4 

1 

1 100.00% 

94 

4 

1 

1 100.00% 

Precinct 18 

147 

12 

5 

5 100.00% 

147 

12 

5 

5 100.00% 

Precinct 19 

69 

6 

6 

6 100.00% 

69 

6 

3 

3 100.00% 

Precinct 20 

86 

8 

2 

2 100.00% 

86 

8 

2 

2 100.00% 

Precinct 21 

85 

4 

4 

4 100.00% 

85 

4 

2 

2 100.00% 

Total 

1980 

150 

80 

80 100.00% 

1980 

150 

58 

58 100.00% 
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ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
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SEN in GENERAL COURT REP in GEN CT 23rd Middle 


Reg. Voters Times Total Votes Write-In Votes Reg. Voters Times Total Votes Write-In Votes 

Counted Counted 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

68 

1 

1 

1 100.00% 

68 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 2 

83 

13 

5 

5 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

84 

5 

3 

3 100.00% 

84 

5 

3 

3 100.00% 

Precinct 4 

94 

13 

3 

3 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

71 

2 

1 

1 100.00% 

71 

2 

0 

0 

Precinct 6 

77 

6 

3 

3 100.00% 

77 

6 

4 

4 100.00% 

Precinct 7 

73 

6 

1 

1 100.00% 

73 

6 

1 

1 100.00% 

Precinct 8 

77 

8 

5 

5 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

100 

15 

2 

2 100.00% 

100 

15 

3 

3 100.00% 

Precinct 10 

84 

10 

6 

6 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

133 

7 

3 

3 100.00% 

133 

7 

5 

5 100.00% 

Precinct 12 

103 

5 

2 

2 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

163 

10 

4 

4 100.00% 

163 

10 

6 

6 100.00% 

Precinct 14 

85 

5 

5 

5 100.00% 

85 

5 

4 

4 100.00% 

Precinct 15 

108 

4 

1 

1 100.00% 

108 

4 

2 

2 100.00% 

Precinct 16 

96 

6 

2 

2 100.00% 

96 

6 

3 

3 100.00% 

Precinct 17 

94 

4 

1 

1 100.00% 

94 

4 

1 

1 100.00% 

Precinct 18 

147 

12 

4 

4 100.00% 

147 

12 

4 

4 100.00% 

Precinct 19 

69 

6 

2 

2 100.00% 

69 

6 

2 

2 100.00% 

Precinct 20 

86 

8 

1 

1 100.00% 

86 

8 

1 

1 100.00% 

Precinct 21 

85 

4 

0 

0 

85 

4 

0 

0 

Total 

1980 

150 

55 

55 100.00% 

1539 

101 

40 

40 100.00% 
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REP in GEN CT 24th Middle SHERIEF 



Reg. Voters 

Times 

Counted 

Total Votes 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

Times 

Counted 

Total Votes 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

68 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 2 

83 

13 

5 

5 100.00% 

83 

13 

5 

5 100.00% 

Precinct 3 

- 

- 

- 

- 

84 

5 

3 

3 100.00% 

Precinct 4 

94 

13 

3 

3 100.00% 

94 

13 

10 

10 100.00% 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

71 

2 

2 

2 100.00% 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

77 

6 

5 

5 100.00% 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

73 

6 

3 

3 100.00% 

Precinct 8 

77 

8 

5 

5 100.00% 

77 

8 

6 

6 100.00% 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

100 

15 

3 

3 100.00% 

Precinct 10 

84 

10 

5 

5 100.00% 

84 

10 

7 

7 100.00% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

- 

133 

7 

2 

2 100.00% 

Precinct 12 

103 

5 

2 

2 100.00% 

103 

5 

3 

3 100.00% 

Precinct 13 

. 

- 

- 

- 

163 

10 

6 

6 100.00% 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

85 

5 

4 

4 100.00% 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

108 

4 

4 

4 100.00% 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

96 

6 

3 

3 100.00% 

Precinct 17 

- 

- 

- 

- 

94 

4 

3 

3 100.00% 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

147 

12 

6 

6 100.00% 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

69 

6 

3 

3 100.00% 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

86 

8 

2 

2 100.00% 

Precinct 21 

. 

- 

- 

- 

85 

4 

0 

0 

Total 

441 

49 

20 

20 100.00% 

1980 

150 

81 

81 100.00% 


















Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

REP in 

Times 

Counted 

CONGRE; 

Total 

Votes 

ss 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

cou 

Times 

Counted 

NCILLOR 

Total 

Votes 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 2 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Precinct 3 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 4 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 5 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

Precinct 6 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 7 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Precinct 8 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

Precinct 9 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

3 

1 

1 100.00% 

3 

3 

0 

0 

Precinct 11 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

Precinct 12 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

Precinct 13 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Precinct 14 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

Precinct 15 

8 

1 

1 

1 100.00% 

8 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 16 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

Precinct 17 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Precinct 18 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

Precinct 19 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

Precinct 20 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

Precinct 21 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

Total 

104 

5 

3 

3 100.00% 

104 

5 

2 

2 100.00% 


Date;09/08/16 
Time:21;06;53 
Page:13of 15 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 



SEN in GENERAL COURT 

REP in GEN CT 23rd Middle 


Reg. Voters 

Times 

Total 

Write-In Votes 

Reg. 

Times 

Total 

Write-In Votes 



Counted 

Votes 


Voters 

Counted 

Votes 


Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 2 

7 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Precinct 4 

3 

1 

1 

1 100.00% 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

Precinct 6 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Precinct 7 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Precinct 8 

3 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

3 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

Precinct 12 

3 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Precinct 14 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

Precinct 15 

8 

1 

1 

1 100.00% 

8 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 16 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

Precinct 17 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Precinct 18 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

Precinct 19 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

Precinct 20 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

Precinct 21 

5 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

Total 

104 

5 

2 

2 100.00% 

85 

1 

1 

1 100.00% 


Date;09/08/16 
Time:21;06;53 
Page: 14 of 15 




Statement of Votes Cast 
STATE PRIMARY 
ARLINGTON, MA 

SOVC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Thursday, September 8, 2016 
Unofficial Results 



B 

Reg. 

Voters 

lEF in GE: 

Times 

Counted 

N CT 24th 

Total 

Votes 

Middle 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

SI 

Times 

Counted 

lERIFF 

Total 

Votes 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

4 

0 

0 

0 

Precinct 2 

7 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

Precinct 3 

- 

- 

- 

. 

4 

0 

0 

0 

Precinct 4 

3 

1 

1 

1 100.00% 

3 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

6 

0 

0 

0 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

7 

0 

0 

0 

Precinct 8 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

Precinct 9 

- 

- 

- 

. 

5 

0 

0 

0 

Precinct 10 

3 

3 

0 

0 

3 

3 

2 

2 100.00% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

. 

5 

0 

0 

0 

Precinct 12 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

7 

0 

0 

0 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

6 

0 

0 

0 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

8 

1 

1 

1 100.00% 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

5 

0 

0 

0 

Precinct 17 

- 

- 

- 

. 

7 

0 

0 

0 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

6 

0 

0 

0 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

3 

0 

0 

0 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

6 

0 

0 

0 

Precinct 21 

- 

- 

- 

- 

5 

0 

0 

0 

Total 

19 

4 

1 

1 100.00% 

104 

5 

4 

4 100.00% 


Date;09/08/16 
Time:21;06;53 
Page:15of 15 







